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OLYMPUS^ 


ポケットガイド 



かんたんモードで 

撮って、見る！ 






このカメラはお買い上げ時、手軽でキしイに撮れる 
「力、んたんモード」に設定されています。 

ますこのモードで使ってみましよラ。 

かんたんモードの巧粗！ 

•表示が大きく見やすい 
•手ぶれしにくい 
•撮影の設定がかんたん 


いろいろな撮影/編集機能を楽しめる 
r 通常モード J 

モードボタン （2 ページ)で通常モードに切り換えられます。 
操作については、取あ説明書をご貴ください。 


はじめに 







もくじ . 

ボタンについて . 

電ミ也を充電する . 

電ミ也を入れる . 

カード（別売）を入れる 

曰時を設:定する . 

撮影する . 

画像を見る . 

画像を補正する . 

画像を消す . 

プリントをする . 


ちくじ 













ボタンについて 


かんたん補正ボタン 

(1 1ページ） 

リセットボタン 

設定した内容を元に戻 
します。 

シャッター ボタン 
(8 ぺージ） 

電源 ボタン 
電源をオン/オフし 
ます。 

モードボタン 

かんたんモードと通 
常モードを切り換え 
ます。 




















o ボタン(撮る) 
(8 ぺージ) 


度ボタン(マクロ職 

(9 ぺージ) 


のボタン(がしフタイマー) 

(9 ぺージ) 


MENU ボ於(む-) 

曰日敵離巧きまず。 



因ボタン(見る） 

(10 ぺージ） 

因ボタン(露出） 

(9 ぺージ） 

がタンロラッシュ) 
(9 ぺージ） 


國ボタン (0 K / FUNC ) 
設定を確定します。 


ボタンについて 


输ボタン(消す) 
(12 ページ） 
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電池を充電ずる 
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入れ方 

電ミ也は▼側から入 
れて、カチッと音力《 
するまで押し込み 
ます。 

取り出すときは、電 
ミ也ロックノブを f 甲し 
上げます。 



電池を入れる 


電池ロックノブ 
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▼ 



カードは、 xD - ピク 
チャーカードを使用 
してください。 


力—ド別売を入れる 
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入れ方 

カチッと音がするま 
で押し込みます。 

取り出し方 

一度奧まで押し込 
んで、そのままゆつ 
くり戻して取り出し 
ます。 























日時を設定していない場合、電源を入れると下の画面 
が表示されまず。ボタンを押して各項目を設定しまず。 



日時を設定ずる 


すべての 項目を設定したら、瞧 j を押します。 
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撮 


I 構まぶ 

る 


シヤツターボタンの 
巧し方 



さらに押し込むと撮影します。 













近くのものを撮影し 
たし、 ときに使います。 
(マクロ撮影） 



セルフタイマー撮影 
をするときに使いま 
す。 


逆光のときなど、も 
っと明るく撮影した 
いときに使います。 


フラッシュ発光を才 
フにしたいときに使 
います。 


撮影ずる 
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} 巧影モードに戻り 
ます。 



再生モードになり 
まず。液晶モニタに 
撮影済みの画像が 
表示されまず。 


前の画像を表示し 
ます。 


MENU '^ lp ^ 次の画像を表巧し 
^- * ます。 


画像を見る 
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画像のぶれ^暗すぎた画像の明るさ、赤目などをまとめて 
1回で補正で'きます。補正したい画象を表示してくださし、。 



1. かんたん補正す; 
タンを押ず。 

2. 國を押ず 


画像を補正ずる 

































撮影した画像を消去します。;'肖したい画像を表示し 
てください。 

1.^ を押ず 

2 ク-\因ホ巧し 

て[消去]を選ぶ 
3. 國を押ず 



■3 




通常モードでは「全コ 
マミ肖ち J 「選択;'肖去 J が 
できまず。 


画像を消ず 


12 


































お店でプリント 



フリントずる 
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• 製品に関ずるお問い合わせ巧（カスタマーサポートセンター) 

:> y — ダイサル 

函0120 -08421 5 

携帯電話 • PHS からは 042-642-7499 

調査等の都含上、回答までにお時間をいただく場をがありますので、ご了承ください。 
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